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安全上の注意/使用上の注意 


ま全上のを意 


このオペレーションマニュアルでは、誤った取り 
扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項を、 
マークを付けて表示しています。マークの意昧は 
次のとおりです。 

/|\「死 t や重症を負ラおそれびある内容」で 
警告^。 _ 

A 「傷害を負ラことや、財産の損害び発生す 
ミ言るおそれびある内容」です。_ 

図記号の例 

0 *~ 「実行しなければならない（強制）内容」 
です。 

「しロホし、けない襟止）内容」です。 


_ A 警告 _ 

AC アダプターによる駆動 

〇 AC アダプターは、必ず ZOOM AD-17( 別売） 
を使用する。 

® コンセントや配線器具の定格を超える使いち 
や交流] 00V •LU 外では使用しない。 

AC100V と異なる電源電圧の地域（たとえ 
ば国外）で使用する場合は、必ず ZOOM 製 
品取り扱い店に相談して適切な AC アダプ 
ターを使用する。 

電池による駆動 

〇市販の ].5 V 単王電池（アルカ U 乾電池また 
は、ニッケル水素蓄電池 ）X 2を使用する。 

〇電池のを意表示をよ<見て使用する。 


〇使用するとさは、必ず電池カバーを閉める。 

改造について 

S ) ケースの開封や改造を加えない。 

A ま意 


製品の取り扱いについて 

落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えない。 
異物や液体を入れないよラに注意する。 

使用環境について 

0温度び極端に高いところや低いところでは使 
わない。 

暖房機やコン□など熱源の近くでは使わない。 
湿度び極端に高いところや水滴のかかるとこ 
ろでは使わない。 

振動の多いところでは使わない。 

砂やほこりの多いところでは使わない。 

AC アダプターの取り扱いについて 

©電源プラグをコンセントから抜くとさは、必 
ずプラグを持って抜く。 

〇長期間使用しないとさや雷びなっているとさ 
は、電源プラグをコンセントから抜く。 

電池の取り扱いについて 

〇電池の+、一極を正しく装着する。 

〇指定の電池を使ラ。 

新しい電池とちい電池、銘柄や種類の違ラ電 
池を同時に使用しない。 

©長期間使用しないとさは、電池を取り外す。 

あ漏れび発生したとさは、電池ケース内や電 
池端子に付いた液をよく拭さ取ること。 
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接続ケーブルと入出カジャックについて 

〇ケーブルを接続するときは、各機器の電源ス 
イッチを必ずオフにしてから接続する。 

〇移動するとさは、必ずすベての接続ケーブル 
と AC アダプターを抜いてから移動する。 

音量について 

0大音量で長時間使用しない。 


使用上のを意 


他の電気機器への影豐について 

パク II は、安全性を考慮して本体からの電波放 
出および外部からの電波干渉を極力抑えておりま 
す。しかし、電波干渉を非常に受けやすい機器や 
極端に強い電波を放出する機器の周囲に設置する 
と影響び出る場合びあります。そのよラな場合は、 
パをの と影響する機器とを十分に距離を置いて設 
置してください。 

デジタル制御の電子機器では、バをのも含めて、 
電波障害による誤動作やデータの破損、消失など 
思わめ事故び発生しかねません。注意して<ださ 
い。 

お手入れについて 

パネルび巧れたとさは、柔らかい巧で乾拭さして 
<ださい。それでち巧れび落ちない場合は、湿ら 
せた巧をよくしぼって巧いてください。 

クレンヴー、ワックスおよびアルコール、ベンジ 
ン、シンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでく 
ださい。 

故障について 

故障したり異常び発生した場合は、すぐに AC ア 
ダプターを抜いて電源を切り、他の接続ケーブル 


類ちはずしてください。「製品の型番」「製造番号」 
「故障、異常の具体的な症状」「お客様のお名前、 
ご住所、お電話番号」をお買い上げの販売店また 
はズームサービスまで連絡してください。 

着作権について 

©Windows / Windows 7 / Windows Vista / 
Windows XP は Microsoft 社の商標または登録 
商標です。 ◎ Macintosh 、 Mac OS は 、 Apple 
Inc . の商標または登録商標です 。 ◎SD □ゴ、 
SDHC □ゴは商標です 。 MPEG Layer -3 オーディ 
才圧縮技術は、 FraunhoferllS 社と Sisvel 社より 
ライセンスを得ています。◎文中のその他の製品 
名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属 
します。 

* 文中のすべての商標および登録商標は、それ 5 の識別の 
みを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵 
害する意図はありません。 


销 WJIQ 稱娜 \ 廢巧 JIQW 娜 
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G まじめに 

このたびは、 ZOOM パタパ八ンディレコーダー(じ(下 H 2 n と呼びます) 
をお買い上げいたださまして、ありびとラございます。 

パ2のは、次のような特長を備えた製品です。 

• 360°をカバーする4チヤンネル録音 

内蔵マイクを背面側 （ MS マイク）と前面側 （ XY マイク）に分け、独立して 
配置させることで、全ち位をカバーした録音び可能になりました。範囲び限定 
されないので、多様な状況での録音に幅広く活用することびでさます。 

•新マイク方式の採用によるステレオ幅コント□ール 

背面側の MS マイクには、正面ち向をカバーする単一指向性マイク （ Mid マイ 
ク）と側面をカバーする双指向性マイク （ Side マイク）を採用。 Side マイク 
の音量を可変させることで、ステレオ幅の自由な調整び可能になりました。 

•クリアで立体的なステレオ録音 

前面側の XY マイクを使用することで、前後の奥行さ感まで忠実に再現する、 
立体的なステレオ録音び実現でさます。 

•高音質でも途切れることのない長時間録音び可能 

最長で、 32 G 目の SDHC カードの容量びいっぱいになるまで、録音び途切れ 
る事びない為、より長時間の連続録音び可能。 

•乾電池での長時間使用を実現 

アルカ U 乾電池の使用で、最長2日時間もの録音び可能です (44.1 kHz /1 6 bit 
WAV フォーマット選択時)。これにより、電源の確保でさない場所でち、時間 
を気にすることなく録音を続けられます。 


巧 G を In 
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•パソコンのオーディオインターフェース/ SD カードリーターとし 
てち使用可能 

パソコンと直結可能な高速 USB 2.0 Hi - Speed 端テを装備。才ーディオイン 
ターフェースとして利用でさます。また、パタパをパソコン用の SD 九ー ド IJ 一 
ダーとして使用することを可能です。録音済みのファイルをパソコンに取り込 
んでオーディオ CD や DAW ソフトの素材として利用でさます。 

•チューナー/メト□ノーム等の多彩な機能を内蔵 

標準的なク□マチックチューニング外に、7弦ギター/已弦ベースや変則 
チューニングにも対応するチューナー機能と、練習に便利なメト□ノーム機能 
を装備。ファイルの再生時にスピードや音程を変える事ちでさるので、練習用 
マシンとしてち活用でさます。 


パみ!の機能を十分に理解し、末永くご愛用頂くために、このマニュアルをよ 
く読んでください。 

また、一通り読み終わった後も、このマニュアルは保罰書とともに保管してく 
ださい。 






次 


皿 

が 
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安全上の注意/使用上の注意 . 02 

はじめに . 04 

g 次 . 06 

同捆品の確認 . 07 

口’口 P のぶ称 . 08 

ディスプレイ表示 . 10 

準備 

電源のセット . 12 

電池を使用する . 12 

AC アダプター（別売）を使用する . 12 

SD 力ードのセット . 13 

電源の ON/OFF . 14 

電源 ON . 14 

電源 OFF . 14 

ホールド機能について . 15 

外部マイク（別売）のセット . 16 

プラグインパワー対応の場合 . 16 

曰付/時刻のセット . 17 

使用する電池の種類を選択する . 18 

録音 

録音モードについて . 20 

MS ステレオモード . 20 

XY ステレオモード . 20 

2 ch / 4 ch サラウンドモード . 21 

録音モードを選択する . 22 

S レベルを調整する （ MS ステレオ、 

2 ch / 4 ch サラウンドモードのみ） . 22 

MS - RAW モードを選択する 

( WAV フォーマットのみ） . 23 

保存先フォルダを選択する . 23 

録音する . 24 

自動で録音する . 26 

時間をさかのぼって録音する . 28 

録音開始前にカウントする . 29 

を ホ 

再生する . 30 

再生したいファイルをリストから選択する....32 
再生スピードを変更する . 33 


任意の範囲を繰り返し再生する [ A - 日 U ピート] ...34 


再生モードを変更する . 36 

再生ピッチを変更する[キーコント□ール]..38 
S レベルを変更する 

( MS - RAW ファイルのみ） . 39 

4 ch サラウンドファイルをミキシングする ...40 
ファイルの確認/編集 

ファイルの情報を確認する . 42 

トラックマークを確認する 

( WAV ファイルのみ） . 43 

ファイル名を変更する 

(ステレオファイルのみ） . 44 

WAV ファイルを MP 3 ファイルにエンコードする 

(ステレオファイルのみ） . 46 

WAV ファイルをノーマライズする . 48 

ファイルを分割する 

(ステレオファイルのみ） . 50 

ファイルを削除する . 52 

フォ>1レダ内のファイルをすべて削除する ........ 53 

MS - RAW ファイルをステレオファイルに 

エンコードする . 54 

4 ch サラウンドファイルを 

ステレオファイルにエンコードする . 56 

USB を使ラ 

パソコンとデータをやり取りする 

[力ード U - ダー] . 58 

オーディオインターフェースとして使用する 
( XY ステレオ、 MS ステレオ、 2 ch サラウンドのみ)…60 

チューナー 

チューニングする . 62 

メト□ノーム 

メト□ノームを使用する . 64 

き種設定 

ノイズを軽減する [ L 0 CUT ]. 66 

入力信号をモニターする . 67 

入力信号レベルを調整する 

に 0 MP/UMITE 刊 . 68 

入力感度を自動調整する . 70 

MS - RAW 信号をモニターする 

( MS ステレオモードのみ） . 71 
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録音 フォーマッ トを選択する . 72 

自動録音設定を変更する . 74 

ファイル名のつけちを選択する 

(ステレオファイルのみ） . 76 

録音中に一時停止してマークを付ける 

(WAV フォーマツトのみ） . 77 

ディスプレイのバックライト設定を変更する78 
ディスプレイのコントラストを調整する ........ 79 

ソフトウェアノ（ージヨンを確認する . 80 


設定を初期値に戻す . 81 

SD カードの空さ容量を確認する . 82 

SD カードを初期化する . 83 

その他の機能 

システムソフトウェアのアップデート . 84 

ちい H シ U - ズの SD 力ードを利用する ....... 85 

U モコン（別売）を使用する . 86 

故障かな？と思われる前に . 87 

f ± 様 . 88 


〔[邱面ロロわ盛誌、 _ 

パッケージには、次のをのび入っています。確認してください。 



パク II 本体 


単3形乾電池 x2 
樹供品） 



Wave Lab LE 
インスト ーJ レ CD 



SD 力ード オペレーシヨンマニュアル 

(2GB) (本書） 






































































































〔ロロ 1^^ る称 


描則圃 瞄面】 



斯黑 Q か哥 
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柏側圃 


【上面】 



[ MS ] LED - 

背面側のマイクに 
入力される信号び 
歪んだ場合は、 
点滅します。 


録音モードー 
切り替えスイッチ 


[ XY ] LED - 

前面側のマイクに 
入力される信号び 
歪んだ場合は、 

点滅します。 


■電池 カバー 


【底面】 


SD 力ード—— 
ス□ットカバ— 


(落下防止用） 




















































































































ホーム & 録音画面 

録音モード- 


- AUTO GAIN/AUTO REC 表示 


( ilDZOOM 0001 . WAV 

(録音中はファイル名を表示) 

録音時間 


RUT 口 

REC 


(AUTO REC 使用時） 



電池残量表示 


Full 


Empty 


録音レベル 


BI 

皿 r ™ 


11111111111111111111111111111111 

(4ch サラウンドモード選択時) 


LO CUT 表示 COMP/UMITER 表示 


MS マイクの録音レベル 
XY マイクの録音レベル 


S レベル調整 

■a 

(MS-RAW 選択時） 
■—録音可能な残り時間 
(内蔵メモリの場合） 


再生画を 


再生時間- 


再生中- 


fllPLRV) 

(一時停止中） 


I 11111111 IHf ||||| 


恤 "VIZOOMM01 版 WAV 卜 



-ファイル名表示 


ABU ピート 


再生スピードキーコント□-ル 


再生レベル 


サイド7イクレベル 

fiMI 

ミキサー （4ch サラウンドモード時) 


困 

1= .S 

(4ch サラウンドモード選択時） 
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〔てイスツレイ表 7 J \ I 


叩入入姗却 


入姗却 


10 


11 





















































































電源のセット 

電池を使用する 

1 . 電源を日 FF にしてか5、電池カバーを開ける 



NOTE 


•アルカリ乾電池またはニッケ>1レ水素蓄電池を使ってください。 
-電池マークび日になったとさは、すぐに電源を日 FF にし、 
新しい電池と交換してください。 

• 使用する電池の種類を選択する（一 P . 1 8) 


画)0=00=00 


MS STEREO aaSE 



AC アダプター （別売）を使用ずる 


1 ■ USB 端テにケーブルを接続する 
么.コンセントに接続する 
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SD カードのセット 


1 . 電源を日 FF にしてか5、 SD カードス□ットカバーを開ける 


と.カードス□ットに差し込む 


取り出したいとさ： 

SD 力ードを一度ス□ットの奥に 
押し込んでから、引さ抜く 




NOTE 


- SD カードを抜さ差しするとさは、必ず電源を日 FF にしてください。 

電源び日 N のままで行うと、データを破損させる恐れびあります。 

- SD カードを抜さ差しするとさは、カードの向さや裏表にミち意してください。 
- SD カードび入っていないときは、内蔵メモ U に切り替わります。 

• SD 力ードを初期化するには（一 P .83) 


HINT _ 

く内蔵メモ U について> 

-内蔵メモ U は録音するたびに上書さされます。 

-内蔵メモリの記録形式は MP 3 フォー マットの 96 kbps 固定です。 

- 4 ch サラウンド、 MS RAW モードでは録音できません。 

-録音可能時間は]分です。 

-内蔵メモ U に録音したデータを、 SD カードやパソコンへコピーする事はでさません。 



SDd—KQIZ く I 
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t 源の ON/OFF 


電源 ON 


を下にスライドする 


「 NoSDcarcU と表示されたら、 SD 力ードび正し 
くセットされているか確認してください。 

「Card Protected 」 と表示されたら、 SD 力ードに 
書さ換え保護びかけられています。□ックスイッチ 
をスライドさせてライトプ□テクトを解除してくだ 
さい。 

[Invalid card 」 と表示されたら、フォーマットび不 
正です。初期化するか、別なカードを使用して<だ 
さい。初期化するには（一 P .83) 



H2n 


航 ft 

か曲 car . 

か r 


SD card access ... 


電源 OFF 


を下にスライドする 


[Goodbye see you !」 び表示されるまでスライドし 
続けてください。 


« 00 = 00=00 


Goodbye see vou ! 
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ホールド機能について 

録音中の誤操作を防ぐため、 H 2 n はボタン操作を無効にするホールド機能を 
搭載しています。 

ホールドを有効にする 

HOLD 

1. 目を上にスライドする 


ホールド機能有効時でち、リモコン（別売）での操作 
は可能です。 



ホールドを解除する 

HOLD 

1- 目を中央に戻す 


删麵 Q OZ/OFF 
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04 部マイク（別売）のセツ 


外部マイクを//タパの [ M に/ LINE ] 入力端子に接続する 


外部マイクは XY ステレオマイクの代わりとして使えます。 


MS ステレオモードでは使用でさません。 


プラグインノ くワー対応の場合 

マイクを接続する前に次の設定を行います。 


机 tNU 

@ を}甲す 


で 


2 . 


で 「 INPUT 」 を選択し、 
^を}甲す 


FOLDER 
FILE _ 


ん : 圓 I で 「 PLUG-IN POWER 」 を選択し、 

■^|1を}甲す 


IN 叫 T SETTING 


COMP/LIMITER 
MONITOR 
AUTO GAIN 


PLUG-IH POWER 


ん n 


で roN 」 を選択し、 


を}甲す 


PLUG-IH POWER 
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CANCEL：! 
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(^日付/時刻のセット 


日時を設定しておくことで、録音したファイルに自動的に記録することびでさます。 



ん 


5 . 


設定する 

■ 設定時の操作 

力ーソル移動： 

変更する項目の選択： 
変更した項目の確定： 


:謹を押す 

■>||を押してから、 
■>||を押す 


VERFi tIDH 川 MV 

[ 2 eii] 11 け"） 
00 : 00 : 00 砸 



を押す 



で roK 」 を選択し、 


を巧す 


DATE/TIME 


VERFi tIDH 川 MV 

201111 け ") 

ee : ee : ee CQ 


CANCEL：I 
























































G ま用する電池の種類を選択する 

電池残量を正確に表示するために、電池の種類を設定しておさます。 

1 . @を}甲す 


ム:圓！で 「SYSTEM」 を選択し、今昌1を}甲す 



3 - 


:冒 i で「目 ATTERY TYPE」 を選択し、 
■>^1 を}甲す 


SYSTEM 


DATE/TIME 
BACK LIGHT 
DISPLAY CONTRAST 


BATTERY TYPE ^ 
_ALKALINE 


4 . 


で種類を選択し、 


を}甲す 


BATTERY TYPE 


CANCEL：H 



19 























〔録音モードについて 

パク II では、録音モードを、目的に合わせて次の4つのモードから選択でさ 
ます。 

MS ステレオモード (^MS 

Mid と Side マイクで構成され、 Mid マイクは 
正面中央の音を、 Side マイクは左ちの音を捉 
えます。 

Side マイクは録音レベル （ S レベルと呼びま 
す）を調整することびでさ、 S レベルを調整 
することでステレオ幅を変更することびでさま 
す。 S レベルは録音後に調整することを可能で 
す （ MS - RAW で録音した場合)。 

MS ステレオは豊かなステレオイメージを捉えることびでさますので、広く開 
放的な空間での録音に最適です（オーケストラ、ライブコンサート、サウンド 
スケープなど）。 

XY ステレオモード句？ XY 

収音角度を90度固定でステレオ録音します。 

自然な深みのある正確なイメージの音を捉えること 
びでさ、近距離での録音に最適です（ソ□演奏、室 
内楽、インタビュー、ライブ U 八ーサル、フイール 
ドレコーディングなど）。 



わ 






2 ch / 4 ch サラウンドモー ド◎猫 

2 ch 4 ch 

MS と XY 両方のマイクを使用して、全ち向の 
音を捉えます。 

MS と XY をミックスする 2 ch と、 MS と XY 
を分けて録音する 4 ch び選択でき、 4 ch サラ 
ウンドでは、録音後に MS と XY 間のバラン 
スを変更でさます。また、 2 ch 、4 ch とち S 
レベル調整を行うことびでさ、ライブ IJ 八ーヴ 
Jk スタジオ、ビジネス、ヴウンドスケープな 
どでの使用に適しています。 





H 211 Handy Recorder 


飄邮ホ— KInu 己！： 
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録音モードを選択する 


2 . 


Q を使用する録音モードに合わせる 


4 ch サラウンドモードは SD 力ード挿入時 
のみ使用でさます。 

4 ch サラウンドモードで選択でさる録音 
フオーマットは 44.1/48 kHz 1 6/24 bit 
の WAV フオーマットのみです。 

4 ch サラウンドモードでは2つのステレオ 
ファイル （ MS マイク録音と XY マイク録 
音）び作成されます。 



各録音モードに応じた設定を行ラ 


S レベルを調整ずる ( MS ステレオ、 2 ch / 4 ch サラウンドモードのみ) 

録音前に S レベル（ステレオ幅）を調整でさます。 


を巧す 



広い 


嗎） l(^s ^ t 口 

tp I 4 tp 


(hOHO) 


数値に応じてグラフィックも変わります 


狭い 


OFF . -24 〜+ 6 dB の範囲で設定でさます。 


2 

2 


飄邮¢1 K が脯巧叫か 


H2n Handy Recorder 


MS - RAW モードを選択ずる （ WAV フォーマツトのみ） 

ステレオ幅を後で変更したい場合は、 MS - RAW モードで録音します。 


「RAW」 び表示されるまで、^目！を巧す 


MS SIDE MIC LEVEL 


/A-^Lch I 

微 Rci 


G 呆を先フオルダを選択する 


J 


1- @を}甲す 

2 . :冒！で 「FOLDER」 を選択し、 * 冒！を巧す 



3 - ：| 


で保存先のフォルダを選択し、今を}甲す 


FOLDER SELECT 


I 由 ] liH : 川 

FOLDER02 
FOLDER の 
FOLDER04 


n 


ステレオ用と 4 ch 用で個別に]日フオルダから選択でさます。 
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〔疎白 g る 





飄邮叫か 


H 211 Handy Recorder 


HINT _ 

-ピークレベルび一 ]2 cl 目付近で維持されるように調節します。 

-入力信号び大さすざる場合は、 MS/XY LED び素早く点滅します。 

-自動で調節したいとさは（一 P .7 日） 

-録音 フォーマッ トを変更したいときは（一 P .72) 

-風雑音などのノイズをカツトしなびら録音するには（一 P . 目目） 


么 -を巧す 


録音び始まります。 


3. マークをつけるには今 P を巧す 


4-停止するにはを巧す 


NOTE 


-マークは]ファイルに最大99個つけられます。 

-マークをつけた直後に一時停止することびでさます。（一 P .77) 

-録音中にファイルサイズび 2 G 目を超えたときは、新しいファイルび自動的に 
作成され、録音は継続されます。 



■HB-3E -IB -IE . . 


飄邮叫か 
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〔 y 副 c 廊曰 9 が 

入カレベルに応じて、自動的に録音を開始/終了することびでさます。 

1 . @对甲す 


ム;冒！で FRECJ を選択し、雇を巧す 


1 MENU 1 

FOLDER 

FILE 

INPUT 

• i 


3. 


で 「AUTO REC 」 を選択し、 


i を}甲す 


REC SETTING 


REC FORMAT 


pTO REC 


PRE REC 
FILE NAME 


4. 


重で rON / OFF 」 を選択し、 


を}甲す 


AUTO REC 
ON/OFF 


REC START LEVEL 
REC STOP LEVEL 
AUTO STOP 


H 211 Handy Recorder 


5. :圓|で 「 ON 」 を選択し、今冒 I を}甲す 


NOTE 


[ s 動録音機能の詳細を設定するには（一 P .74) 


AUTD REC 0H/0FF 



6 . ホーム画面に戻って、を}甲す 

待機状態になります。 

設定したレベル上の入力びあると、自動的に 
録音を開始し、設定したレベル!; TF の入力にな 
ると自動的に録音を終了します。 


匹00:00:00圓画 


UUait for signal ■■ ■ 



n"^ '.D 

■HB-3E -IB -IE E D 


1 . 待機状態か 5 抜けたいとをや録音を中止したい 
ときはを巧す 


NOTE 


自動録音機能を使うには、 SD カードび必要です。 I 



-HB-3E -IB ■ 旧 . . 

















































1 


I で FRECJ を選択し、今揉を巧す 


1 MENU 1 

FOLDER 

FILE 

INPUT 

• i 


で rPRE RECJ を選択し、 -^@1 を}甲す 


REC SETTING 



i 


で roN 」 を選択し、 ->@1 を}甲す 



ホーム画面に戻って、を}甲す 


自動録音機能やプ U カウント機能との併用はでさません。 
事前録音機能を使用するには、 SD カードび必要です。 


〔時間-をごかの息つし廊音すな 


入力信号を常に一定時間蓄えておくことにより、 


を押す2秒前から、 


録音を開始することびでさます。突然演奏び始まったとさなどに便利です。 


@を}甲す 


2 


3 


4 


5 


現邸がなさ Q 巧 ud 鎌邮叫か 


8 

2 


3. で 「 METRONOME 」 を選択し、 
^冒 I を巧す 

4 -道！で IPRE COUNT 」 を選択し、 
A 圍§を}甲す 


PRE COUNT 


METRONOME 


METRONOME 


TOOL 


5. :謹でカウント回数を選択し、*昌1を巧す 


METRONOME PRECOUNT 



6 . ホーム画面に戻って、を巧す 


自動録音機能との併用はでさません。 


H 211 Handy Recorder 


(3 录音開始前にカウントする 


録音を開始する前にカウントを鳴らすことびでさます。 

1. @对甲す 

2. *昌巧 「 TOOL 」 を選択し、今冒 I を}甲す 


1 MENU 1 

FILE 

INPUT 

REC 

公! 


飄邮飄が！叫か 
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H2n Handy Recorder 


み胃 f を巧す 

■再生時の操作 

再生ファイルの変更、マーク位置の頭出し 

i を押す 

d? 

が— 


：| 


早送り/早戻し： 目§を長押し 


600 : 00:01 


SZDDMeeei. WAV 


■HB-3E -IB -IE E D 
じ PEEW 叫 雨 ^^^ 


一時停止/再生再開： A 自 I を押す 


音量調節： 


+ H の上下 


HINT 


長押しする時間び長いほど、早送り/早戻しのスピー 
ドち早くなります。 


2 . 


mtNU 

ホーム画面に戻るには@を長押しする 


600 : 00:00 


XY STEREO 


-HB-3E -IB -IE E D 
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再生したいファイルを IJ ストから選択する J 

1- 再生画面表示中にを巧す 



4-ホーム画面に戻るには@を長}甲しする。 



H2n Handy Recorder 


再生スピードを変更する 


]/2倍（已0%)〜].已倍 （1 已日％)の間で再生スピードを変更でさます。 
1 - 再生画面表示中に@を}甲す 


2 . 


で 「SPEED」 を選択し、 


3 - ：| 


で再生スピードを調節し、 


を巧す 


を}甲す 


変更したスピードで再生されます。 


変更した値は、電源を日 FF にした後を保持されます。 


DZDDMeeei. wav 


FILE LIST 
EDIT 
AB REPEAT 


[SPEEW 叫か EWI 


DZDDMeeei. wav 


SPEED 

け : T:W« 


C00:00:01 


SZDDMeeei. WAV 


■HB-3E -IB -IE E D 
じ PEEW 叫 雨 ^^^ 


逊が鄉畑叫か 
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G 王意の範囲を繰り返し再生する [ A - BU ピート] 

設定した2点間を繰り返し再生でさます。 


1- 再生画面表示中に@を}甲す 

再生したいファイルを選択してから、次に進む 


ム. 道墨で 「AB REPEAT 」 を選択し、 

■>|1を}甲す 


SZOOM0001. WAV 


FILE LIST 
EDIT 


[SPEEUOD ホ EWO 



O. 始点位置で^^を}甲す 


NOTE 


^胃!を使えば、始点位置を素早<探せます。 


b 叫 1■ 山 ; H;| ft; 机 ■ 

AB REPEAT 

SET A-POINT 
PRESS [REC] KEV 


CANCEL：H 


4. 


終点位置でを巧す 


SZOOM0001. WAV 


AB REPEAT 


PRESS [REC] KEV 


CANCEL：H 


H2n Handy Recorder 


5. 



i を使えば、終点位置を素早く探せます。 


’終点を始点よ0前に設定すると、始点と終点び入れ 
替わります 。I 

設定範囲の繰り返し再生び始まります。 


繰り返し再生を終了したいとをは@を}甲す 


600:09:10 


SZOOM0001. WAV 


■HB-3E -IB -IE E D 

|5peemddjkeEd^^|r]FF| 


6 . 鷹で 「STOP REPEAT 」 を選択し、 
を}甲す 


SZOOM0001. WAV 


STOP REPEAT 


7- 


を巧す 


SZOOM0001. WAV 


AB REPEAT 

STOP REPEAT 
PRESS [REC] KEV 


巧娜 QSH が諭 0 尉广逊肝叫か 〔 A - Bube — h 〕 
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〔再生モードを変更する 

再生ち法を変更でさます。 

1 - 再生画面表示中に@を}甲す 


2 . 


:量で 「 PLA 丫 MODE 」 を選択し、 
■>^1 を}甲す 



:||で再生 モー ドを選択し、今||を}甲す 


NOTE 


PLAY ALL : 

選択中のフォルダ内の全てのファ 
イルを再生します。 

PLAY ONE : 

選択した]ファイルのみを再生し 
ます。 

REPEAT ONE : 

選択した]ファイルのみを繰り返 
し再生します。 

REPEAT ALL : 

選択中のフォルダ内の全てのファ 
イルを繰り返し再生します。 


PLAV MODE 
PLAY ALL 


PLAY ONE 
REPEAT ONE 
REPEAT ALL 


CANCEL：H 


H 211 Handy Recorder 


4. @ を押す 

変更したモードで再生されます。 


600 : 00:01 


SZDDMeeei. WAV 


■HB-3E -IB -IE E D 
じ PEEW 叫 雨 ^^^ 


助 w ホ I K が鄉畑叫か 
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再生ピッチを変更する[キーコント□ール]) 

再生スピードを維持しなびら、ピッチを変更でさます。 

1 - 再生画面表示中に@を}甲す 


2 . 


:昌？で 「KEY CONTROL 」 を選択し、 
■>^1 を}甲す 



Opeeuod ホ EWO 


3- 



で再生ピッチを調節し、今 


を押す 


NOTE 


[b 6の間で変更でさます。 


変更したピッチで再生されます。 


NOTE 


-変更した値は、電源を日 FF にした後ち保持されます。 
- WAV 96 kHz フ オー マツトのファイルの ピッチは 
変更でさません。 


b 叫 1■ 山 ; H;| ft; 机 ■ 

KEY CONTROL 

四 


CANCEL：H 


平 


匹00:00:01 口 


SZDDMeeei.WAV 



•HB-U-IB ■ 旧 -E D 
が EEUDD 化 E 町 


H 211 Handy Recorder 


s レベルを変更する 


MS - RAW ファイルのみ 


MS-RAW モードで録音したファイルの S レベル（ステレオ幅）を変更するこ 
とびでさます。 


再生画面表示中に@を巧す 

MS-RAW モードで録音したファイルを選択 
してから、次に進む 


HINT 

MS-RAW モードで 録音 
したファイルを選択する 
と W の アイコンび表示 
されます。 


2 . 


で 「MS SIDE M に LEVEL 」 を選択し、 


を巧す 


3 - ：| 


で S レベルを調節し、 


を巧す 


OFF 、一24 〜+目 d 目の範囲で変更でさます。 


mDZDDMeeeiMs. wav 


SPEED 

KEV CONTROL 
PLAY MODE 


MS SIDE MIC LEVEL 


RPEEWDO か EWD [SIDE ： tM 


mDZDOMeeeiMs. wav 


MS SIDE MIC LEVEL 


4. @ を}甲す 

変更した s レベルで再生されます。 


« 00 = 10=09 


面亟 ) ZOOM0001MS. WAV 


-HB -SH -IE-E D 

じ PEEWDW が呵肝 


SlyAJb が鄉畑叫か 


如 




























































〔4 ch サラウンドファイルを^キシングする 

4 ch サラウンドファイル （ MS と XY ) それぞれのミックスバランスを変更で 
さます。 

1 ■ 4 ch サラウンドモードに切り替えて、 

み胃 i を}甲す 

ファイルを選択してから、次に進む 



2 MENU 

. @を}甲す 


0. : 昌 I で 「SURROUND MIXER 」 を選択し、 
■^11 を}甲す 


mSRBBlMS/XV. WAV 



[speed ： iddJkev ： ^d|mixeri 


4- 各 パラメーターの 設定値を変更する 

■変更時の操作 

カーソル移動、設定値の変更： Jll を押す 
変更するパラメーターの選択：み I !を押す 


SSR001MS/XY. WAV 



H 211 Handy Recorder 


5. ミキサーの日 N / OFF を選択する 

を押すたびに日 N / OFF び切り替わり 

ます。 


6 . @を2尉甲す 

再生画面に戻ります。 



設定した三キシングは再生時のみ適用されます。 


パラメーター 

設定範囲 

説明 

MS LEVEL 

MUTE 、 一48 .日〜 12dB 
(日.已服刻み） 

音量を調節します。 

XY LEVEL 

MS PAN 

L] 00〜 CENTER 〜 R] 00 
(偶数値のみ） 

左ちの音のバランスを調節 
します。 

XY PAN 


NOTE 


OH 阳 EXIT：n 


5SR001MS/XY. WAV 


長 Chi 入 Jb が川节 S / VA 叫か 


41 















































ファイルの情報を確認する 


選択したファイルの各種情報を確認でさます。 

1 . @对甲す 


2 . 


で 「 FILE 」 を選択し、 


を巧す 


道!で情報を見たいファイルを選択し、 
■>11 を}甲す 


FOLDER 

INPUT 
REC 


a 


zooMeee2. mp3 

ZOOM 叫の . WAV 

zooMeee 4 . wav 


4 - で 「 INFORMATION 」 を選択し、 

■^ il を}甲す 


ファイル情報び表示されます。 

隠れている部分の情報を見たいときは、 
スク□ールしてください。 


で 


ZDDMeeei. wav 


ll;l 由 ] リ … HiTTl 

RENAME 
MP 3 ENCODE 
NORMALIZE 


FILE INFORMATION 


NAME ZDDMeeei.WAi 
DATE 2010 / 0 V 31 I 

0 い 44 耐 

F 0 RMATWAV 44 . 1/24 U 


:7 7-入一で3谎|饼\誦» 


入」 bQa 强が谎飄叫か 


2 


WAV ファイル中のマークを一覧表示でさます。 

1 . @を}甲す 


2. 道！で 「 FILE 」 を選択し、今圓|を押す 


FILE MENU 


"III に 

州 OM 0002 . MP 3 I 

zDDMeeea. wav n 

ZOOM 0004 . WAV y 


kFOLDER：ei 


3. :胃でファイルを選択し、 

^圍 i を巧す 


FOLDER 

INPUT 
REC 


a 


トラック マークを 確認する 


WAV ファイルのみ 


4-道！で 「 MARKUST 」 を選択し、 
^冒 I を巧す 

マーク U ストび表示されます。 


ZDDMeeei. wav 


MP 3 ENCODE 

NORMALIZE 

DIVIDE 


付加したマークを示す - 

録音中に音飛びび発生した場合 、- 
発生時刻にこのマークび示される 


Ml 00:09:02 
卜 02 00 : 31:05 
• 目 03 00 : 45:32 
卜 04 01 : 02:00 
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^7- 入 JUD 磕飄 \f 前» 


く AVIA が谎飄叫^ 


























































アイル名を変更すな 


ステレオファイルのみ 


MbNU 

@を}甲す 


2 . 


で 「 FILE 」 を選択し、ず目§を}甲す 


3. ^||で名称変更したいファイルを選択し、 
■^|1を}甲す 


ん：| 


で 「 RENAME 」 を選択し、 -^@1 を}甲す 


5. 


変更する 


FOLDER 


INPUT 

REC 


zooMeee 2. mp 3 

ZOOM 叫の . WAV 

zooMeee4. wav 


1 


ZDDMeeei. wav 


INFORMATION 


MP3 ENCODE n 

NORMALIZE U 


FILE RENAME 


虹 ZOO 剛 01 


:7 7-入一で3谎|饼\誦» 


入」 b かが鄉畑叫か 
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CANCEL：H 


H 211 Handy Recorder 


■変更時の操作 

力ーソル移動、文字の変更：:冒 I を押す 

変更する文字の選択、変更した文字の確定：^胃 i を押す 


6 . :昌巧 roK 」 を選択し、今圓1を巧す 


NOTE 


ファイル名に使用でさる文字はしソ下のとおりです。 

(スぺース）!# $% &,0+,- O ]23456789 ;=@ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY 
Z □ へ Jabcdef 邑 hijkimnopqrstuvwxyzl 广 
スペースだけのファイル名は使用でさません。 

同じファイル名び同ーフォルダ内にある場合は、警告画面表示後、自動的に手 
順已に戻ります。 


:7 7-入一で3磕飄\證» 


入 jb かが鄉畑叫か 
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〔 WAV ファイルを MP 3 ファイルにエンコードする 


4ch サラウンド外のモードで録音した WAV ファイル （MS-RAW 除く）を 
MP3 に変換でさます。 


MbNU 

@を}甲す 


2 . 


で 「 FILE 」 を選択し、 


を巧す 


FOLDER 

INPUT 
REC 


a 


MENU 


3. 


屬 


で変換したいファイルを選択し、 
を巧す 


zooMeee2. mp3 

ZOOM 叫の . WAV 
ZOOM000 ん WAV 




:昌 i で rMP 3 ENCODE 」 を選択し、 
■>§1を}甲す 


ZDDMeeei. wav 


INFORMATION 

RENAME 


5. 


ビットレートを変更したいとをは^胃で 
r 目 rrRATE 」 を選択し、今を巧す 


FILE MP3 ENCODE 


:7 7-入一で3磕|饼\證脯 
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128kbpsl 


H2n Handy Recorder 


ステレオファイルのみ 


も：| 


でビットレートを選択し、ず目 g を}甲す 


ス：1 


で 「 EXECUTE 」 を選択し、み自 g を}甲す 


エンコードび始まります。 



FILE MP3 ENCODE 



変換したファイルは同ーフォルダ内に作成されます。 
SD 力ードの容量び足りない場合、手順已に戻ります。 
変換後のファイル名び重複する場合は、ちの画面び 
表示されるので、名称を変更してから変換を行って 
<ださい。 


FILE MP 3 ENCODE 


hile name exists! 

rename 


:7 7-入一で3磕|确\證» 


w>v 入 Jb が！ VIPW 入 JbInHVU— K 叫か 
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[ WAV ファイルをノーマライズする 


録音された音量びルさかった場合に、ファイル全体のレベルを大さくすること 
びでさます。 


2 . 


机 tNU 

@を巧す 


で 「 FILE 」 を選択し、 


を巧す 


INPUT 

REC 


3. 


で変換したいファイルを選択し、 


i を巧す 


4- ^||で 「 NORMAUZE 」 を選択し、 

を}甲す 


zooMeee 2. mp 3 

ZOOM 叫の . WAV 

zooMeee4. wav 


zooMeeei. yuAV 


INFORMATION 
RENAME 
MP3 ENCODE 


:7 7-入一で3谎|饼\誦» 


w>v 入 jb が 入 か 
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H2n Handy Recorder 


5 - ：l 


で FYESJ を選択し、 * 幽を}甲す 


-マライズび始まります。 


ノーマライズはファイル内の最大レベルび日 d 目にな 
るように、全体のレベルを大きくします。 


FILE NORMALIZE 


Are VDU sure? 




FILE NORMALIZE 


Searching peaks 


:7 7-入一で3磕|确\證» 


w>v 入 jb が 入 か 
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〔 ^ ソフノ I ノレを为、吉 [1—9 な 


ステレオファイルのみ 


ファイルを任意の位置で2つに分割でさます。 


@を}甲す 


2 - ：| 


3 . 


で 「FILE」 を選択し、 A 自Iを巧す 


で分割したいファイルを選択し、 


を}甲す 


FOLDER 

INPUT 
REC 


a 


zooMeee2. mp3 

ZOOM 叫の . WAV 

zooMeee4. wav 


4 - で 「DIVIDE」 を選択し、 

■>ll を}甲す 


ZDDMeeei. wav 


RENAME 
MP3 ENCODE 
NORMALIZE 


:7 7-入一で3谎|饼\誦» 


入」 b がホ醒叫か 
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に "IDE 


H2n Handy Recorder 


5 . 


分割位置を決める 
■分割時の操作 

ポイン h 移動： 
再生/一時停止： 


を押す 
\細す 


分割位置の確定：を押す 


HINT 


長押しする時間び長いほど、早送り/早戻しのスピー 
ドち早くなります。 


b - 道!で rvEsj を選択し、今除を}甲す 


分割後のファイル名び重複する場合は、名称を変更 
してから変換を行ってください。 

分割後のファイル名は、分割位置より前のファイル 
に A 、 後のファイルに目の文字び、ファイル名の末 
尾に付加された名称になります。 


FILE DIVIDE 


ee ： 01：24 


LOCATE：* 

PLAY：Ml DIVIDE：® 


FILE DIVIDE 


Are VDU sure? 


:7 7-入一で3磕飄\蕭» 


入」 b がホ醒叫か 
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ファイルを削除する 


不要なファイルを削除でさます。 

1 . @对甲す 


2- ：| 


3. 


で 「 FILE 」 を選択し、 -^§1 を巧す 


で削除したいファイルを選択し、 


i を巧す 


4-:圓！で 「 DELETE 」 を選択し、 
■^|1を}甲す 

5. 鷹で rvEsj を選択し、 

を}甲す 


FOLDER 

INPUT 
REC 


a 


zooMeee2. mp3 

ZOOM 叫の . WAV 

zooMeee 4 . wav 


ZDDMeeei. wav 


NORMALIZE 
DIVIDE 
HARK LIST 


DELETE ： Z 00 Meeei.UUA 


Are you sure? 


:7 7-入一で3谎|饼\誦» 


入」 b が堅或叫か 




H2n Handy Recorder 


フオルダ内のファイルをすべて削除する 


選択中のフォルダ内のファイルをまとめて削除でさます。 

1 . @を}甲す 

2. a 


i で 「 FILE 」 を選択し、 


を押す 


4- :圓！で 「DELETE ALU を選択し、 
^圍 I を巧す 

5. 鷹で rvEsj を選択し、 

づ^昌£を}甲す 


FOLDER 

INPUT 
REC 


a 


] 5 ： 、ソ^ノ 1 / ン’じ 1 一 >ZS]/ 、 レ^、 


►|i 娜す 

州 OM 0002 . MP 3 1 

zDDMeeea. wav n 

ZOOM 0004 . WAV y 


ZDDMeeei. wav 


DIVIDE 
MARK LIST 
DELETE 


inaiainil 


DELETE ALL FOLDERS 1 


Are VDU sure? 


:7 7-入一で3磕飄\證» 


入が叫 AT 些颈叫か 




































































〔| ms - raw ファイルをステレオファイルにエンコードする 


S レベル（ステレオ幅）調整した MS - RAW ファイルをステレオファイルに変 
換でさます。 

1 . @対甲す 


2 - ：| 


で 「 FILE 」 を選択し、 


を巧す 


3. :冒！で変換したいファイルを選択し、 

■>11 を}甲す 


4 - : P で 「 MS-RAW TO STEREO 」 を選択し、 

■^|1を}甲す 

5. S レベルを調整したいときは:目！で 「MS 
SIDE M に LEVEL 」 を選択し、 ->11 を}甲す 


FOLDER 

INPUT 
REC 


a 


zooMeee2. 

ZOOM 叫の . WAV 

zooMeee4. wav 





ZDDMeeeiMS. wav 


NORMALIZE 
DIVIDE 
MARK LIST 


HS-RAW TO STEREO 


MS-RAW TO STEREO 


MS SIDE MIC LEVEL 


:7 7-入一で3谎|饼\誦» 


lvls-R>w:7、 入 Jb が 7 .叫 入 JbInHVU— K 叫か 
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H2n Handy Recorder 


6 . :圍 i で s レベルを調整し、み冒1を}甲す 

[ off . -24 〜 + 6 cI 目の範囲で設定でさます。 I 

7 - :|酒で 「 EXECUTE 」 を選択し、今|1を}甲す 


エンコードび始まります。 


変換後のファイル名び重複する場合は、名称を変更 
してから変換を行ってください。 

変換後のファイル名は、変換元ファイル名の末尾に 
S レベルの数値び付加された名称になります。 


MS SIDE MIC LEVEL 




MS-RAUU TO STEREO 


MS SIDE MIC LEVEL 


Now processing 


:7 7-入一で3磕|确\證» 


lvls-R>w:7、 入 Jb が 入 JbInHVU— K 叫か 
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〔4 ch サラウンドファイルをステレオファイルに 


1 - @对甲す 

2. :||で 「 FILE 」 を選択し、 


3. 


を巧す 


で変換したいファイルを選択し、 
を巧す 


4 -靜で rSTEREO ENCODE 」 を選択し、 

■>§1を}甲す 


5- 11 


で 「 MIXER 」 を選択し、 


を}甲す 


FOLDER 

INPUT 
REC 


a 


SROeiMS/XY. WAV 


SRee2MS/xv. uuav 


SReeiMS/XY. WAV 


INFORMATION 
NORMALIZE 
HARK LIST 


STEREO ENCODE 


FILE STEREO ENCODE 


MIXER 


STORE IN 
EXECUTE 


:7 7-入一で3磕|饼\證» 


4ch 了心、入 Jb が 7 叫入 gnH:/u— 了'叫か 
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ス：| 


で 「STORE IN 」 を選択し、*目§を巧す 


FILE STEREO ENCODE 


STORE IN 


MIXER 

EMa 

EXECUTE 


も a 


で保存先を選択し、今目 g を巧す 


9 - ：| 


で 「 EXECUTE 」 を選択し、*目重を}甲す 


エンコードび始まります。 


n 


CANCEL ：« 


FILE STEREO ENCODE 


I 由 ] ii】m 

FOLDER02 
FOLDER の 
FOLDER04 


MIXER 

STORE 



H2n Handy Recorder 


エンコードする 


6 -屬で有効/無効を選択し、今|1を}甲す 

I ミキシング方法については（一 P .40) 


MIXER ENABLE 


DISABLE 


4ch 入 Jb が 7 叫 入 gnHVU— 了 4 か 


:7 7-入一で3磕|确\證脯 






















































































G (ソコンとデータをやり取りする[カードリーダ- 


パソコンと接続して、 SD 力ー ド内のデータの確認やコピーびでさます。 


電源を日 N にしてか5、 H2n とパソコンを USB ケーブルで接続する 



US 目バスパワーを使用したい場合は、 H を n の電源び日 FF の状態でケーブ 
ルを接続してください。 

対応している動作環境はしソ下のとおりです。 

Windows の場合： Windows XP、Windows Vista、Windows 7 
Macintosh の場合： Mac OS X (10.2 け降） 


2 . 


⑤を}甲す 


3. 


で 「 USB 」 を選択し、 


を}甲す 


TOOL 
SYSTEM 
SD CARD 



USB が活 5 


々かづ 0 巧ご叫か 〔 dIKUIA '—〕 
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5. 取り外したいとをは、パソコン側で接続を解除する 
Windows の場合： 

" 八ードウエアの安全な取り外し"でパクのを選 
択する 

Macintosh の場合： 

パ 2#! のアイコンをコ ' ミ箱にドラッグ & ド□ッ 
プする 


NOTE 


US 巨ケーブルを抜<前に、必ず解除操作を行って< 
ださい。 


6 . パソコンと H2n からケーブルを抜を、 
@を巧す 


DISCONNECT ： 


CARD READER 


. :冒喜で rSD CARD READER 」 を選択し、 


ISD CARD READER 1 

が 

AUDIO レ F 

■> bI を}甲す 


SD カード内のファイルを確認でさます。 



y っかづ0巧0叫か 〔 dlKUIA —〕 


S 


B" 

で 

白 

















































〔オーディオインターフェースとして使用する 

H2n の入力信号をパソコンに直接録音したり、パソコンの再生信号を 
H2n から出力することびでさます。 

1. 「パソコンとデータをやり取りする[力ードリーダー]」 （ P . 已 8) の 


手順1〜3を行ラ 



サンプリング周波数は、録音ソフトや再生ファイルと 
同じ設定にしてください。 


USB が活 5 


入广 d 廢巧叫か 
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H2n Handy Recorder 


MS ステレオ、 XY ステレオ、 2 ch サラウンドのみ 


5- ：| 


で 「 CONNECT 」 を選択し、み自！を}甲す 



使用でさるメニューについては各説明ページを参照してください。 

• L 日 CUT 卜 P .66) - PLUG-IN POWER 卜 P. 1目 ）. AUTO GAIN 卜 P .70) 

- COMP/LIMrrER 卜 P. 目 8) . MONrroR (一 P .67) - DISCONNECT 

- MS-RAW MONITOR 卜 P.71). TUNER (一 P. 目 2) -INPUT 

パソコン側に入力信号を送信したいときは、 「 INPUT 」 で 「 ON 」 を選択してください。 


0. 取り外したいときは^ I! で 「 D に CONNECT 」 
を選択し、 A 冒1を巧す 


ス：| 


で FYESJ を選択し、 


を巧す 


MONITOR 
INPUT 
AUTO GAIN 


I 化 


USB DISCONNECT 


Are vou sure? 


8 . 


パソコンと H 2 n か 5 ケーブルを抜く 


USB が活 5 


4— 叩入 4 入广 d 廢巧叫か 
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を}甲す 


1 MENU 1 

FILE 

INPUT 

REC 

公 s 


を}甲す 


〇 ュー ニングする 

入力信号のチューニングび行えます。 

1 . @对甲す 


4 -基準ピッチを変更するには 

で 「 CAU 目 RATION 」 を選択し、 
■^§1 を}甲す 



b - で変更したいピッチを選択し、 

■>§1を}甲す 
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TUNER CALIBRATION 


AAlHz 
442Hz 
4 の Hz 


択 

選 

を 

—I 

〇 

〇 

打 

で 

ミ AVld ミ 

fTHTm 

oi 


択 

選 

を 

E 

N 

U 

打 

で 

ミ Avid? 




ご— 4 — 


H 211 Handy Recorder 


7- 


チューニングする 


選べるチューナータイプは I ソ下になります。 


■ク□マチックチューナーを使う 

入力信号のピッチを自動検出して最寄り 
の音名とピッチのズレを表示します。 


画ギター/ベース専用チューナーを使ラ 

チューニングしたい弦の番号ごとに、 
1本ずつチューニングを行います。 


を指します。 


局 
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ヒッチび正確なときは、中むを指します。 


ピッチび正確なときは、中む ^ 


低 


局 


STRING ： 
► 0 


0。〇イ 


低 


チューナータイプ 

1 を番号/音名 1 

1 

2 

3 

4 

已 

6 

7 

GUITAR 

E 

B 

G 

D 

A 

E 

B 

BASS 

G 

D 

A 

E 

B 



OPEN A 

E 

C# 

A 

E 

A 

E 


OPEN D 

D 

A 

F# 

D 

A 

D 


OPEN E 

E 

B 

G# 

E 

B 

E 


OPEN G 

D 

B 

G 

D 

G 

D 


DADGAD 

D 

A 

G 

D 

A 

D 





6 . 


でチューナータイプを選択し、 
\娜す 



ご— 4- 


叫か 


の 

中号 
力ま名 
入を音 

































































〔メト□ノームを使用する 

録音前のカウントダウンや録音中のガイド IJ ズムとして使用でさます。 

1. @ を}甲す 


2. ：| 


で 「 TOOL 」 を選択し、 ->@1 を}甲す 


を}甲す 


1 MENU 1 

FILE 

INPUT 

REC 

公 s 


胃!で 「METRONOME」 を選択し、 

1 TOOL 

TUNER 


■METRONOME 


ん：| 


64 


で各メニューを選択し、今 I 

rCLICKJ を選択 

i で音び鳴る条件を選択し、 

I を押す 


を}甲す 


PRE COUNT 
TEMPO 
SOUND 


METRONOME CLICK 



y 了 nylA 


H 211 Handy Recorder 


rPRE COUNTJ を選択（一 P.29) 
fTEMPOJ を選択 

I でメト □ ノームのスピードを選択し、 
を押す 

rSOUNDJ を還択 

i でメト □ ノームの音色を選択し、 

を押す 

rPATTERNJ を選択 


:圓( 


でメト □ ノームのパターンを選択し、 


を押す 


iM:W：g 


CLICK 

STICK 

COWBELL 


5/4 
レ 4 
7/4 


FLEVELJ を還択 

i でメト □ ノームの音量を選択し、 
I 対甲 "T 


CANCELa 


METRONOME LEVEL 


CANCEL ：n 


METRONOME PATTERN 


CANCEL ：n 


METRONOME SOUND 


CANCEL ：n 


METRONOME TEMPO 


乂 が活巧叫か 


郎 










































〔ノイズを軽減する [L0 CUT] 

風雑音やボーカルのポップノイズなどをカツトすることびでさます。 


@ を}甲す 


2- ：| 


で 「 INPUT 」 を選択し、今目 g を}甲す 


FOLDER 

FILE 


3.:議で 


FLO CUT 」 を選択し、 ■>§! を巧す 


IN 叫 T SETTING 


COMP/LIMITER 
MONITOR 
AUTO GAIN 


ん ：| 


で roN 」 を選択し、を}甲す 


]HEHU| 


則神 


y 入 x ' が概割叫か 〔 LOOUT 〕 




2. a 


で 「 INPUT 」 を選択し、 ->@1 を}甲す 


MENU 1 

FOLDER 

FILE 

n \ 

INPUT 1 


REC 1 

1 — y 


3- ：1 


で 「 MONITOR 」 を選択し、今目！を巧す 


IN 叫 T SETTING 


L0 CUT 
COMP/LIMITER 


AUTO GAIN 


HOME AND REC 


4- :圍 I でモニターする条件を選択し、 
ぅ^昌§を}甲す 


IH 叫 T MONITOR 


REC 


ALWAYS ON 
ALWAVS OFF 


設定項目 

説明 

HOME AND REC 

ホーム画面または録音中にモニター可能 

ALWAYS ON 

常にモニター可能 

ALWAYS OFF 

モニター不可 


H 2 n Handy Recorder 

〔入力信号をモニターする I 

入力信号のレベルを モニターで さます。 

1 . @对甲す 


神 
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Cl 入力信号レベルを調整する [COMP/UMITER] 


低いレベルの入力信号は持ち上げ、高いレベルの信号は抑えてレベル調整でさ 
ます。 


机 tNU 

@を巧す 


2- H 


で 「 INPUT 」 を選択し、み自§を}甲す 


FOLDER 
FILE _ 


3. :冒| で rCOMP/LIMITERJ を選択し、 

■>11 を巧す 


IN 叫 T SETTING 


COMP/LIMITER 


MONITOR 
AUTO GAIN 


ん ：| 


で使用したい設定を選択し、今目 g を}甲す 


COMP/LIMITER 


COMPKGENERAL) 
CDMP2(VDCAL) 
COM の （ DRUM) 


則神 


肅邮 LyAJb が一一職叫か 〔 COIVIP/LIIVIITER 〕 
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CANCEL：H 


H 211 Handy Recorder 


AUTO GAIN 機能との併用はでさません。 


設定項目 

説明 

OFF 

コンプレッサー、 U ミッターび日 FF 

COMP ] ( GENERAL ) 

標準的なコンプレッサー 

コンプレッサーは、高 
いレベルの音を圧縮し、 
低いレベルの底上げを 
行います。 

C 0 MP 2 ( VOCAL ) 

ボーカル向さのコンプレッサー 

COMPS ( DRUM ) 

ドラム、パーカッション向さの 
コンプレッサー 

LIMm ( GENERAL ) 

標準的な U 三ッター 

U 三ッターは、入力信 
号び一定のレベルを越 
えた時に圧縮します。 

LIMIT 2 ( CONCERT ) 

ライブ向さの U 三ッター 

LIMITS ( STUDIO ) 

スタジオ録音向さの U 三ッター 


NOTE 


蘭邮 LyAJb が一一概叫か 〔 COIVIP/LIIVIITER 〕 


神 
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Q\ 力感度を自動調整する 


内蔵マイクや [ M に/ LIN 曰端テからの入力信号を、歪みのない適切なレベル 
で取り込めるよう、入力部分の増幅量を自動的に調節でさます。 


1 - @を巧す 

2. 道！で UNPUT 」 を選択し、 


を}甲す 


FOLDER 
FILE _ 


3. 


で 「AUTO GAIN 」 を選択し、 
I 細す 


ん：圓( 


で roN 」 を選択し、 


を}甲す 


AUT 日 GAIN 使用中は、 [ M に GAIN ] ダイヤルの 
設定は無効です。 

自動録音機能との併用はでさません。 


INPUT SETTING 




則神 


Ad 魏神が皿 sin 職叫か 
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H 211 Handy Recorder 


MS - RAW 信号をモニターする 


MS ステレオモードのみ 


MS - RAW モードで録音中、 Mid マイクの入力を Lch 、 Side マイクの入力を 
Rch からそのままモニターでさます。 

1 . @对甲す 


2 - ：| 


で 「 INPUT 」 を選択し、 


を巧す 


FOLDER 

FILE 


O . :昌？で 「 MS-RAW MONITOR 」 を選択し、 
■^11 を}甲す 


IN 叫 T SETTING 


MONITOR 
AUTO GAIN 
PLUG-IN P0WI 




ん ：| 


で 「 RAW 」 を選択し、を}甲す 


通常のステレオでモニターしたいとさは、 「 STEREO 」 
を選択してください。 


MS-RAUU MONITOR 


STEREO 


1 刪那神 


IVIS-RAW jg 如がホ N 々 l 叫か 
























































〔廊音^オーク、 卜 を驾択 弓る 

音質やファイルサイズを考慮しなびら、フォーマツトを選択でさます。 
1 . @を}甲す 


2- ：| 


で FRECJ を選択し、 -^@1 を巧す 


1 MENU 1 

FOLDER 

FILE 

INPUT 

• i 


胃^で 「REC FORMAT 」 を選択し、 

1 REC SETTING | 

1 : け ■ 由 ] 

>| l 对甲す 

AUTO REC 1 
PRE REC 1 
FILE NAME U 


■■ 口 =m 口 IfH 


ん 11 


でフォーマツトを選択し、 


を巧す 
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音質重視の高音質な録音には WAV フォーマットび 
適しています。 

MP3 フォーマットは圧縮の際、音質び低下します 
び、ファイルサイズちルさくなる為、 SD カードの 
容量を節約して大量に保存したいとさなどに便利で 
す。 


IIIAV44.1kHz/24bit 

WAV48kHz/lGbit 

WAV48kH2/24bit 


則神 


H 211 Handy Recorder 


音質ファイルサイズ 
局 大 


4ch サラウンドの 
選択可能フォーマット 


WAV96kHz/24bit 


WAV96kHz/l 目 bit 

WAV48kHz/24bit 

WAV44.1kHz/24bit 

WAV48kHz/l 目 bit 

WAV44.1kHz/l 目 bit 

MP3 320 kbps 

MP3 2 已 6kbps 

MP3 224kbps 

MP3192kbps 

MP3160kbps 

MP3128kbps 

MP3112kbps 

MP3 96kbps 

MP3 80kbps 

MP3 64kbps 

MP3 已 6kbps 


MP3 48kbps 


飄邮 IV く h が鹏巧叫か 


3 


f 


■低 


神 






















































自動録音を開始 / 終了する条件（入カレベル）の変更や、終了時間の設定を行 
えます。 

1 . @を}甲す 

2. :昌！で FRECJ を選択し、今圓|を巧す 


3. 


で 「AUTO REC 」 を選択し、 
^を}甲す 


4-録音開始条件を設定するには 

i で 「REC START LEVEL 」 を選択し、 
I を}甲す 


1 MENU 1 

FOLDER 

FILE 

INPUT 

• i 


REC SETTING 


AUTO REC 


REC FORMAT 


PRE REC 
FILE NAME 


ON/OFF 


AUTO REC 


REC START LEVEL 


REC STOP LEVEL 
AUTO STOP 


G 自動録音設定を変更する 


5. 


で開始したいレベルを選択し、 
^を}甲す 
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REC START LEVEL 


則神 


皿！！鄭邮那袖が鄉畑叫か 


H2n Handy Recorder 


6 . 録音終了条件を設定するには 

下冒1で 「REC STOP LEVEL 」 を選択し、 

音 

■^ Ni を}甲す 


0H/0FF 

REC START LEVEL 


REC STOP LEVEL 


/■ 開始レベルのとをと同様の操作で、終了したいレベルを選択する 

8 . 自動終了する時間を設定するには、 

僖で 「AUTO STOP 」 を選択し、 

% 

今目§を巧す 


0H/0FF 

REC START LEVEL 
REC STOP LEVEL 


9 - a 


で時間を選択し、 


を}甲す 


AUTO STOP の設定時間は、入カレベルび設定レべ 
ルを下回ってから録音び終了するまでの時間です。 



1 刪那神 


皿！！鄭邮规袖が鄉畑叫か 
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議で FRECJ を選択し、今議を}甲す 


1 MENU 1 

FOLDER 

FILE 

INPUT 

• i 


眉 I で「円 LENAME 」 を選択し、 
*胃§を}甲す 


でつけ方を選択し、 A 目 I を巧す 


REC SETTING 



FILE NAME 


DEFAULT 


NOTE 


-ファイル名は lU 下の要領でつけられます。 

DEFAULT : ZOOMOOO] (MS).wav/mp3 〜 Z00M9999(MS).wav/mp3 
DATE : YYMMDD-HHMMSS(MS).wav/mp3 例 ）] ] 〇已 31 -1 30 已 1 2(MS).wav 

- DATE には録音開始日時びつけられます。 

- DATE 選択時、フォルダ内に同じファイル名び存在していた場合は、末尾に" - n "( n 二1,2,3..99)び追加されます。 


07アイル名のつけちを選択する 


ステレオファイルのみ 


自動でつけられるファイル名の設定を変更でさます。 

1 . @を}甲す 


2 


3 


4 


入」 b か Qugd が禍巧叫か 


則神 
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〔攝 s 中(し一おイデ止し〔クークを付若 


WAV フォー マットのみ 


録音中にマークを付けると同時に一時停止することびでさます。 


@を}甲す 


2. :||で 「 REC 」 を選択し、今冒 I を}甲す 


FOLDER 

FILE 

INPUT 


O . :昌 I で 「PLAY KEY FUNCTION 」 を選択し、 
■>| l を}甲す 

4 -:冒 I で 「PAUSE AND MARK 」 を選択し、 
■>| i を巧す 

[ MP 3 フオーマツト選択時は、一時停止のみ利用でさます。 I 


REC SETTING 


AUTO REC 
PRE REC 
FILE NAME 

rimPMTTM? 


PLAY KEY FUNCTION 


MARK ONLY 


PAUSE AND MARK 


1 麵那神 


飄邮現砸 Ih 广 dvIA がか 
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〔ディスプレイのバックライト設定を変更する 

ディスプレイのバックライトの点打時間を設定でさます。 

1 . @を}甲す 


2. :冒|で 「 SYSTEM 」 を選択し、看を}甲す 


INPUT 

REC 

TOOL 


3. 


で [BACK LIGHTJ を選択し、 
I を巧す 


DATE/TIME 


SYSTEM 


BACK LIGHT 


DISPLAY CONTRAST 
BATTERY TYPE 


4. 


で点！な時間を選択し、 


屬 


を巧す 


設定項目 

説明 

OFF 

点灯しません。 

ON 

常に点灯します。 

1已 s 巨 c 

最後のキー操作から]已秒後に消灯します。 

3日 sec 

最後のキー操作から3日秒後に消灯します。 


DISPLAY BACK LIGHT 


15sec 


則神 


TVXULy 入 QA く入 h 那神が鄉刷叫か 
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ディスプレイのコントラストを調整する 


MbNU 

@ を}甲す 


2- ：| 


で 「 SYSTEM 」 を選択し、 


を}甲す 


INPUT 
REC 
TOOL 


潑 I 


O . :藝で 「DISPLAY CONTRAST 」 を選択し、 
ぅ^昌 § を}甲す 


DATE/TIME 
BACK LIGHT 


DISPLAY CONTRAST 


BATTERV TVPE 


ん li 


でコントラストを調整し、今目 g を巧す 


] 〜8の範囲で変更でさます。 

数値び大さくなるほど、コントラストち強くなりま 
す。 


DISPLAY CONTRAST 


m 


1 刪那神 


叩入 X ：7 Ly 入 Quv h が一一職叫か 
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ソフトウエアバージョンを確認する 


パを II のシステムソフトウェアのバージヨンを表示します。 

1 . @对甲す 


2. :圓|で 「 SYSTEM 」 を選択し、今昌5を}甲す 


1 MENU 1 

INPUT 

REC 

TOOL 

@j 


3. 


で 「SOFTWARE VERSION 」 を選択し、 
■^11 を巧す 

システムソフトウエアのバージヨンび表示され 
ます。 

システムソフトウエアバージョン - 


BACK LIGHT 
DISPLAV CONTRAST 
BATTERY TYPE 


SOFTWARE VERSION 


SOFTWARE VERSION 


て端 r 

SUB SVS 


し 08 
し 00 
し 08 


則神 


'y 了。 H 、山：/が谎飄叫か 
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(3 受定を初期値に戻す 


工場出荷時の設定に戻すことびでさます。 

1. @对甲す 


ん：| 


で rvEsj を選択し、 -^@1 を巧す 


曰付/時刻、録音モード、入力感度の設定は U セツ 
卜されません。 

必要に応じて内蔵メモ U の録音を削除することちで 
さます。 



FACTORY RESET 


Are vou sure? 


YES 


CANCELa 


神 


那袖が s 盆|耐打細叫 
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SD 力ー ドの空さ容量を確認する 


MbNU 

@を}甲す 


2- I 論で 


rSDCARD 」 を選択し、今目 g を押す 


1 MENU 1 

REC 

TOOL 

り‘ • 如 J— 
SYSTEM 

因 i 


3 . ：| 


で 「 REMAIN 」 を選択し、を}甲す 


空さ容量び表示されます。 




CARD REMAIN 


ex 50X im/. 


33BMB 


則神 


SD d — KQ 陥か烟剛が谎飄叫か 
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SD 力ー ドを初期化する 


SD カードを H2n 用に初期化します。 

1 . @対甲す 


2.鷹で 


rSD CARD 」 を選択し、を巧す 


I MENU 1 

REC 

TOOL 

り‘ • 如 J— 
SYSTEM 

因 1 


3■鷹 


で 「 FORMAT 」 を選択し、 ->@1 を}甲す 


ん：| 


で 「 YES 」 を選択し、 


を}甲す 


市販の SD カードや、他のパソコンで初期化された 
SD カードを使用する場合は、最初に H 2 n で初 
期化する必要びあります。 

SD カードを初期化すると、それまでに保存されて 
いたデータはすべて消去されますので、ごミち意くだ 
さい。 


CARD FORMAT 


A" you sure? 


YES 


CANCEL：n 


1 刪那神 


SD d — K が留恕 ib 叫か 


s 





















































しシステムソフトウェアのアップデート ) 

パク II のシステムソフトウェアを、最新のものにバージヨンアップでさます。 

1 ■ パ'—ジヨンアップ用ファイルを SD 力ードのルートデイレクトリにコピーする 


最新のパ'-ジョンアップ用ファイルは Z 日日 M の Web サイト ( www . zoom . 
co . jp ) からダウン□ー ドでさます。 


と. SD 力ードを/1211にセットして今胃 g を}甲し 
なげら、 電源を日 N にする 


3. 


で roK 」 を選択し、 


i を巧す 


VERSION UPDATE 


SYSTEM : し 00 ジし 18 
BOOT ： i.ee 

颇 jn ®] 


4 . 


アップデートが完了した5、電源を OFF にする 


電池残量び少ないと、バージョンアップでさません。 
その場合は新しい電池に入れ替えるか、 AC アダプ 
ター（別売）を使用してください。 


VERSION UPDATE 


COMPLETE! 


ease Power Off 


望音 Q 議 






H 2 n Handy Recorder 

〔さいりシ U —ズの SD カードを利用する I 

ちい H シ IJ ーズで使用していた SD 力ー ドを読み込んで、その中のファイルを 
H 2 n 用に移動することびでさます。 


SD カードをセツトして電源を日 N にする 


2 - ：| 


で 「 YES 」 を選択し、今自含を巧す 


移動先に同じファイル名のファイルびある場合は、名 
称変更を行わないと移動でさません。 


則0=00=00 


H2 files are I 
located on SD card 


[HH. ぃ IE I 



望音 Q 議黯 


か厂一 H 'VU—XQ SD d— K が理巧叫か 
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モコン(別売）を使用すを 

IJ モコン（別売）を使うと、離れたところから パを II を操作でさます。 

1 ■ H 2 n のリモコン端子にリモコンを接続する 

各キーの使いちは！;(下のとおりです。 



望音 Q 議 


utuv (望卻)が廢巧叫か 


§ 


H2n Handy Recorder 


〔故障かな？と思われる前に 


H 2 n の動作びおかしいと感じられたとさは、まず次の項目を確認してください。 


録音/再生のトラブル 

♦音び出ない、もしくは非常にルさい 

-モニターシステムの接続、およびモ 
ニターシステムの音量を確認してく 
ださい。 

- H 2 n の音量び下びっていないか確 
認して < ださい。 

♦録音した音び聞こえない、ちしく 
は非常に小さい 

-内蔵マイクを使用している場合は、 
マイクを向ける方向と録音モードび 
適切かどうかを確認してください 
(一 P .20)。 

- [ M に GAIN ] の設定を確認してくだ 
さい（一 P .24、 7日）。 

- [ M に/ LINE ] 入力端テに CD プレー 
ヤーなどを接続しているとさは、接 
続した機器の出カレベルを上げてみ 
て < ださい。 


♦ 録音できない 

• SD カードに空容量びあることを確 
認してください（一 P .82)。 
•ディスプレイに " Hold " と表示 
されるときは、キーホールド機能 
び有効になっています。キーホー 
ルド機能を無効にしてください 
(一 P .1 己）。 


その他のトラブル 
♦ USB 端子をパソコンに接続しても 
認識されない 

•対応 0 S び適切かどうかを確認し 
て<ださい（一 P . 已8)。 

- H 2 n をパソコンに認識させるため 
には、パみ！側で動作モードを選 
択する必要びあります（一 P . 已8、 
目0)。 


を®さな？ 细ヴ n か Inn 
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様 


記録メディア 

SD 力ード1巨 M 〜 2 G SDHC 規格巧応力ード 4 G ~ 32 GB 
※使用可能カードについては個別判定 

マィク方式 

ち式 MS Stereo Side Mic Level adjustable & Real XY Stereo 

90。 

モード ステレオ ： MS / XY / MS+XY 4 CH : MS+XY 

マイク□ホン 

指向性 単一指向性 （ XY 、 MS の Mid マイク） / 双指向性 （ MS の幻 de 

マイク） 

最大入力音圧 120犯 spl /1 22 dBspl 

記録フォーマット 

<ステレオ> 

非圧縮 PCM : 44.1 /48/96 kHz 1目/ 24 bit 【 WAV】 《 BWF 対応 

圧縮フォーマット（録音）： 48 /己巨/巨4 / 80 / 9巨/]] 2 /128 / ] 60 /192 / 224 
/ 2己目/ 320 kbps 、 ヴンプ U ング周波数： 44. 1 kHz 【 MP 3】 

《 MS - RAW 時非対応 

圧縮フォーマット（再生）： 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/ 
192 / 224 / 2己巨/ 320 kbps 、 ヴンプ U ング周波数： 44. 1 
/ 48 kHz 【 MP 3】 

<4 CH > 

非圧縮 PCM : 44.1/48 kHz 1 6/24 bit ステレオファイル x 2 【 WAV 】 

《 BWF 対応 

く内蔵メモ U > 

圧縮フォーマット： 96 kbps 固定【 MP 3】《1分録音可能、上書さ録音のみ 

デジタル処理 

く A/D 変換 > 24ビット128倍才ーノてーサンプ U ング 

< D / A 変換 > 24ビット128倍オーバーサンプ U ング 

<信号処理 > 32ビット 

録音時間 

く 2 GB 力ードの場合 > 3時間8分 （WAV 44. 1 kHz /1 郎 it ) 

34時間43分 ( MP 3 1 28 kbps ) 

機能 

L 0 CUT 機能 80 Hz HPF 

COMP/LIMITER 機能 C 0 MP 3 種類 UMITER 3 種類 

AUTO GAIN 機能 自動レベル調整機能 

PRE REC 機能 2秒の録音待機信号先読み 

AUT 0 REC 機能 自動スタート、自動ストップ （& 継続録音待ち） 

TUNER 機能 ク□マチック、ギター、ベー义才ープン ( A / E / G / D / 

DADGAD ) 弦自動判月 U 

METRONOME 機能 BPM 40.0 ~ 250.0 己音色から選択可能プ U カウント付き 

SPEED 機能 己〇〇/〇〜] 50〇/〇再生スピード可変 


H 211 Handy Recorder 


機能 

KEY CONTROL 機能 b 巨〜#巨再生ピッチ可変 96 kHz 時不可 

AB REPEAT 機能 1ファイル内の任意ポイント間リピート再生 

円 LE DIVIDE 機能 ファイル分割機能 

円 LE N 0 RMAUZE 機能 ファイル音量最大化機能 MP 3 不可 

FILE MP 3 ENCODE 機能 WAV ファイル与 MP 3 ファイルスタティックエンコード機能 
MARK 機能 WAV ファイル録音中に99ポイントまで任意位置にマーク付力 □ 

可能 

SURROUND MIXER 機能 4 ch SURROUND 再生時のミックスバランス変更可能 

表示 

バックライト付きグラフィック LCD (128 x 巨4ドット） 

入カゲイン 

+0〜+39犯 

入力端子 

ライン/マイク兼用インプット：ステレオミニジャック（プラグインパワー対応） 

入カインピーダンス 2 KO (入カレベル： 0〜一 39 dBm ) 

出力端子 

ライン/へッドフオン兼用出カミニステレオジャック 

(定格出カレベルー] OdBm -出力負荷インピーダンス1 Ok Cl じ(上時/ 20 mW +20 mW - 
32 n 負荷時） 

内蔵スピーカー 

400 mW 8 n モノラルスピーカー 

USB 

S 二 B タイプ 

<マスストレージクラス動作> 

クラス： USB 2.0 High Speed 
<オーディオインターフェース動作> 

クラス： USBl.OFull Speed 

仕様：サンプリングレート 44.1/48 kHz ビットレート 16 bit 
※バスパワー動作を保障 

電源 

DC 己 V 1 A USB Type AD - 17使用、単兰電池2本動作 

※アルカ U 乾電池、 44. 1 kHz /1 SbitWAV での連続録音20時間(上 

機構特徴 

兰脚巧、ストラップ巧 

外形寸法：目7.日 ( W)x ] 1 3.85( H ) X 42.7(0) 重量：130邑（電池含まず） 

付属品 

オペレーシヨンマニュアル、 SD 力ード （2 G 目)、単兰電池2本 、 WAVELAB LE CD-ROM 


※コンヴートや公演等を権利ちに無断で録音することは、法律で禁じられています。 
※製品の仕様及び外観は、改良のため予告な<変更することびあります。 

《 OdBm = 0.77 已 Vrms 
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〔WAVELAB LE 7 のインストール i 

WaveLab LE では、才ーディオの録音や、既に録音したファイルの音量調整、 
不要なセクシヨンの切り取りといつた様々な編集を行う事びでさます。 


Windows 


1 . 本製品に付属する CD-ROM "WAVELAB LE7 " をパソコンの 
ドライブに挿入します。 


と . 自動再生の方法を選ぶ画面が出たら 、 "WaveLab LE7 Start 
Center.exe の実行 " をクリックします。 


CD-ROM を挿入してを何を起きない場合は、"スタート"メニュー 
か 5" コンピュータ"を選び、表示される" WaveLab LE7" のア 
イコンをク U ックし、ファイルタブの"自動再生を開く"を選択 
して < ださい。 


G 


ゴ . start Center WaveLab LE7 が表示されますので、インストー 
ルに使用する言語を選びます。 

選択を行つた後は画面の指示に従ってください。 


[最ルシステム爱件] 
Windows 7 

- 2 GHz の CPU 

-1 024 M 己の RAM 
- DVD - ROM ドライブ 

- 20 0 M 日の八ードデイス 
ク空さ容量 

- 1024 x 768 のモニタ解 
像度 




1 . 本製品に付属する CD-ROM "WaveLab LE" を Macintosh の 
ドライブに挿入します。 

ム CD-ROM の内容が表示されますので 、 "WaveLab LE 7 for 
Mac OS X" をダブルクリックします。 

自動で内容び表示されない場合は、デスクトップに表おされる" WaveLab LE 7" 
アイコンをダブルク U ックして開き、 "WaveLab LE7 for Mac OS X"をダブル 
ク ij ックしてください。 

ゴ - 内容が表示された 5、 "WaveLab LE 7.mpk 旨 " 

を使ってインストールを行います。 



[最ルシステム爱件] 

Mac OS X 10 ■百 

- Intel 社製 CPU 
• ] 024 M 己の RAM 
- DVD - ROM ドライブ 
- 200 MB の八ードデイス 
ク空さ容量 

- 1024 x 768 のモニタ解 
像度 


WaveLab LE 7.mpkg 











